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trabajo 


cómo crear 
una oficina 
en casa 


Cobre 


ue el primer metal que aprendi- 
mos a manejar, blando, maleable, 
brillante. Fue protagonista de grandes 
cosas, sin ir más lejos, de varias de 
las cúpulas notables de Buenos Ai- 
res, como la del Congreso. Pero siem- 
pre pareció faltarle algo para ganarle 
a su primo el bronce y a los aceros y 
aluminios de la modernidad devaria- 
da. En algunas fachadas y en ideas 
de diseño, el cobre está mostrando 
una pujanza todavía tímida, una vuel- 
ta al ruedo cuyos primeros resultados 
lo sacan de esa imagen de campana 
* de chimenea martillada que fue su úl- 
tima encarnación. 
Un ejemplo es la clínica oftalmológi- 
ca de avenida Balbín y Crisólogo La- 
rralde, en Saavedra. La fachada del 
edificio está integramente realizada 
en materiales que llevan el color ínte- 
grado a su masa, como explican con 
palabras exactas sus autores, y que 
no requiere un gramo de pintura. Así, 
sólo se aprecian las texturas del vi- 
drío, la madera, la piedra y el cobre 
prepatinado en color verde, en forma- 
to de placas horizontales rectangula- 
res. Es un buen juego con maderas 
duras y exótigas, como el peral ruso 
y la caoba africana, los vidrios refle- 
xivos y la piedra Claire, y unjuego que 
no se alterará más que lo que natu- 
ralmente marque el tiempo. 
Plant £ Plant Arquitectura Creativa 
también buscó esa textura en el pro- 
yecto de una panadería en Cabildo y 
Céspedes. En Plantreflexionaron so- 
bre el problema de identidad de su 
cliente: todas las panaderías moder- 
nas son correctas y limpias, y tam- 
bién son todas iguales. Antiguamen- 
te, pensaron, uno distinguía fácilmen- 
te una de barrio de una del centro: 
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las diferencias en la oferta y el nivel 
eran evidenciadas en el ámbito físi- 
co. Esta “nobleza” se exhibía en cier- 
tos elementos constantes, entre los 
que se contaban la presencia del 
bronce y los vidrios curvos. 

En el estudio decidieron aprovechar 
que no tenían que respetar los ma- 
teriales de la fachada del edificio 
-los anteriores propietarios habían 
destruido los mármoles— y presen- 
taron la esquina en cobre, reflejan- 
do las curvas características de un 
elemento del lenguaje que querían 
recuperar y también “desmateriali- 
zando las columnas en V” (foto de 
arriba). En el camino, descubrieron 
que el cobre es especialmente apto 
para la industria de la alimentación, 
porque tiene sorprendentes condi- 
ciones germicidas. 

Mientras se realizan estos proyectos 
nuevos, el cobre también está apare- 
ciendo más y más en restauraciones. 
Una fuera de lo común es la de los te- 
chos, cubiertas y protecciones hídri- 
cas de un conjunto de edificios del Va- 
ticano con cobre donado por el gobier- 
no de Chile. Lo anómalo es que mu- 
chos de estos edificios tienen cubier- 
tas de plomo, por lo que se vaciló en 
aplicar el metal colorado en conjuntos 
que nos tienen acostumbrados al gris. 
La solución para las chapas de entre 
0,6 y 1 milímetro que serán donadas 
es usarlas con un revestimiento de 
zinc/estaño que da el color exacto. 
Más cerca, el cobre aparece también en 
muchos trabajos de la familia Dórfler, la di- 
nastía detechistas alemanes quevaacum- 
plirtres siglos y cuyo primer representante 
entre nosotros hizo cosas como techar el 
Correo Central solito Je tomó 11 meses y 
17 días— además de un sinfín de edificios 


La vuelta al diseño y a 
la restauración del primer 
metal de la humanidad. 


públicos, estancias, iglesias y casas. Este 
primer Dórfler sabía de cobres, por lo que 
los techos que instaló en el Banco Nación 
a famosa mansarda de Bustillo siguen 
intactos y sus descendientes siguen sabien- 
do que el cobre es inalterable. Así, la res- 
tauración de la mansarda de la Legislatura 
de La Plata se basó en un sistema de ban- 
dejas de cobre (foto de abajo) que sostie- 
nen las pizarras negras. “La base es inal- 
terable", explican los actuales Dórfler. 

En objetos y decoraciones, el cobre 
está buscando un nuevo nicho. Ade- 
más de rarezas como ciertos interio- 
res ant decó —por ejemplo, un gran 
living/bar de que solía ornar uno de 
los departamentos privados del Ho- 
tel Alvear—, no existen demasiados 
ejemplos de su uso decorativo. 
Ellnstituto del Cobre está preparan- 
do concursos de diseño que alteren 
esta situación. m 
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POR LUJÁN CAMBARIERE 


vances tecnológicos mediante 

—correo electrónico e Inter- 
net=, sumado en nuestro país a la 
necesidad imperiosa de abaratar 
costos y la multiplicación del free- 
lance, cada vez más la oficina se mu- 
da a la casa. Si bien no siempre se 
tiene la posibilidad de contar con 
un espacio propio alejado del resto 
del funcionamiento de la casa, exis- 
ten algunas variables interesantes 
que vale respetar para cumplir con 
lo que los entendidos denominan el 
teletrabajo. De vuelta de la Feria del 
Mueble de Milán y demandado por 
sus clientes, acostumbrados a sus 
prácticas resoluciones de espacios, 
el arquitecto Sergio Muchnik, de 
Dash, decidió hacer un informe bá- 
sico para la creación de home-offi- 
ces. Dos de sus diseños se muestran 
en las fotos de arriba. 


Zona ( 


Cuando la oficina se mi 
nen ciertas condiciones. 
laciones eléctricas adec 
superficie de trabajo y lu: 
damentales para hacer 


Preguntas claves 

Antes de empezar cualquier pro- 
yecto o embarcarse en obras o com- 
pras, Muchnik sugiere hacerse algu- 
nas preguntas esclarecedoras. La pri- 
mera y fundamental: “¿Dónde de- 
bería estar la home-office y de cuán- 
to espacio se dispone? Un lugar pe- 
queño puede ser suficiente si se su- 
ministra el lugar de guardado justo, 
cierta privacidad y la superficie de 
trabajo adecuada. ¿Qué clase de ac- 
tividad realizará? Trabajo de com- 
putadora, proyectos de arte, reunio- 
nes. Todos requieren una superficie 


Cobre 


ue el primer metal que aprendi- 
Fr. manejar, blando, maleable, 
brillante. Fue protagonista de grandes 
cosas, sin ir más lejos, de varias de 
las cúpulas notables de Buenos Ai- 
res. como la del Congreso. Pero siem- 
pre pareció faltarle algo para ganarle 
a su primo el bronce y a los aceros y 
aluminios de la modernidad devana- 
da. En algunas fachadas y en ideas 
de diseño, el cobre está mostrando 
una pujanza todavía tímida, una vuel- 
ta al ruedo cuyos primeros resultados 
lo sacan de esa imagen de campana 
de chimenea martillada que fue su úl- 
tima encarnación. 
Un ejemplo es la clínica oftalmológi- 
ca de avenida Balbín y Crisólogo La- 
rralde, en Saavedra. La fachada del 
edificio está integramente realizada 
en materiales que llevan el color inte- 
grado a su masa, como explican con 
palabras exactas sus autores, y que 
no requiere un gramo de pintura. Así, 
sólo se aprecian las texturas del vi- 
drio, la madera, la piedra y el cobre 
prepatinado en color verde, enforma- 
to de placas horizontales rectangula- 
res. Es un buen juego con maderas 
duras y exóticas, como el peral ruso 
y la caoba africana, los vidrios refle- 
xivos y la piedra Claire, y unjuego que 
no se alterará más que lo que natu- 
ralmente marque el tiempo. 
Plant £ Plant Arquitectura Creativa 
también buscó esa textura en el pro- 
yecto de una panadería en Cabildo y 
Céspedes. En Plant reflexionaronso- 
bre el problema de identidad de su 
cliente: todas las panaderías moder- 
mas son correctas y limpias, y tam- 
bién son todas iguales. Antiguamen- 
te, pensaron, uno distinguiafácilmen- 
te una de barrio de una del centro: 


las diferencias en la oferta y el nivel 
eran evidenciadas en el ámbito físi- 
co. Esta "nobleza" se exhibía en cier- 
tos elementos constantes, entre los 
que se contaban la presencia del 
bronce y los vidrios curvos. 

En el estudio decidieron aprovechar 
que no tenían que respetar los ma- 
teriales de la fachada del edificio 
—los anteriores propietarios habían 
destruido los mármoles= y presen- 
taron la esquina en cobre, reflejan- 
do las curvas características de Un 
elemento del lenguaje que querían 
recuperar y también “desmateriali- 
zando las columnas en V” (foto de 
arriba). En el camino, descubrieron 
que el cobre es especialmente apto 
para la industria de la alimentación, 
porque tiene sorprendentes condi- 
ciones germicidas. 

Mientras se realizan estos proyectos 
nuevos, el cobre también está apare- 
ciendo más y más en restauraciones. 
Una fuera de lo común es la de los te- 
chos, cubiertas y protecciones hidn- 
cas de un conjunto de edificios del Va- 
ticano con cobre donado porel gobier- 
no de Chile. Lo anómalo es que mu- 
chos de estos edificios tienen cubier- 
tas de plomo, por lo que se vaciló en 
aplicar el metal colorado en conjuntos 
que nos tienen acostumbrados al gris. 
La solución para las chapas de entre 
0,6 y 1 milímetro que serán donadas 
es usarlas con un revestimiento de 
zinc/estaño que da el color exacto. 
Más cerca, el cobre aparece también en 
muchos trabajos de la famiía Doríier, la de 
nastíade techistas alemanes que vaa cur 
plir tres siglos y cuyo primer representante 
entre nosotros hizo cosas como techar el 
Correo Central solito 3e tomó 11 meses y 
17 días— además de un sinfin de edificios 
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La vuelta al diseño y a 
la restauración del primer 
metal de la humanidad. 


públicos, estancias, iglesias y casas. Este 
primer Dórfler sabía de cobres, por lo que 
los techos que instaló en el Banco Nación 
—a famosa mansarda de Bustilo- siguen 
intactos y sus descendientessiguen sabien- 
do que el cobre es inalterable. Así, la res- 
tauración de la mansarda de la Legslatura 
de La Plata se basó en un sstema de ban- 
dejas de cobre (foto de abajo) que sostie- 
nen las pizarras negras. “La base es inal- 
terable”, explican los actuales Dórfler. 

En objetos y decoraciones, el cobre 
está buscando un nuevo nicho. Ade- 
más de rarezas como ciertos interio- 
res art decó —por ejemplo, un gran 
living/bar de que solía ornar uno de 
los departamentos privados del Ho- 
tel Alvear—, no existen demasiados 
ejemplos de su uso decorativo. 
Ellnstituto del Cobre está preparan- 
do concursos de diseño que alteren 
esta situación. m 
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Zona de trabajo 


Cuando la oficina se muda a la casa, se impo- 
nen ciertas condiciones. Un lugar aislado, insta- 
laciones eléctricas adecuadas, una buena silla, 
superficie de trabajo y lugares de guardado, fun- 
damentales para hacer viable el trabajo. 


POR LUJÁN CAMBARIERE 


yances tecnológicos mediante 

—correo electrónico e Inter- 
net, sumado en nuestro país a la 
necesidad imperiosa de abaratar 
costos y la multiplicación del free- 
lance, cada vez más la oficina se mu- 
daa la casa. Si bien no siempre se 
tiene la posibilidad de contar con 
un espacio propio alejado del resto 
del funcionamiento de la casa, exis- 
ren algunas variables interesantes 
que vale resperar para cumplir con 
lo que los entendidos denominan el 
teletrabajo. De vuelta de la Fería del 
Mueble de Milán y demandado por 
sus clientes, acostumbrados a sus 
prácticas resoluciones de espacios, 
el arquitecto Sergio Muchnik, de 
Dash, decidió hacer un informe bá- 
sico para la creación de home-offr- 
ces. Dos de sus diseños se muestran 
en las fotos de arriba. 


Preguntas claves 

Antes de empezar cualquier pro- 
yecto o embarcarse en obras o com- 
pras, Muchnik sugiere hacerse algu- 
nas preguntas esclarecedoras. La pri- 
mera y fundamental: “¿Dónde de- 
bería estar la home-office y de cuán- 
to espacio se dispone? Un lugar pe- 
queño puede ser suficiente si se su- 
ministra el lugar de guardado justo, 
cierta privacidad y la superficie de 
trabajo adecuada. ¿Qué clase de ac- 
tividad realizará? Trabajo de com- 
putadora, proyectos dearte, reunio- 
nes. Todos requieren una superficie 


detrabajo diferente. Mayor profun- 
didad para el uso de computadoras 
y espacios más anchos para despa- 
rramar proyectos. ¿El lugar de tra- 
bajo necesita acomodar a más de 
una persona? Si es así, vale pensar si 
necesitará interactuar o si prefiere 
dividir las áreas para mayor privaci- 
dad. ¿Qué será necesario archivar o 
guardar? Los archivos de papel pue- 
den ser verticales u horizontales, 
ocultos o abiertos. Pueden estar al 
alcance della silla o ubicados en una 
pared si el acceso inmediato no es 
importante”, detalla. 


Ahora, a equiparse 

Hay que identificar todos los 
equipos eléctricos a usar (compu- 
radora, modem, impresoras, scan- 
ner, fax, teléfono), porque es in- 
dispensable para diseñar un espa- 
cio óptimo que disponga de to- 
mas eléctricas. El equipamiento 
primario computadora y teléfo- 
no— debe ir lo más cerca posible, 
ya quea menudo se usan en com- 
binación. Mientras que impreso- 
ras o faxes pueden alejarse en ac- 
cesorios o módulos rodantes. 

La superficie de trabajo. puede 
combinarse de muchas formas pa- 
ra cumplir con todas las necesida- 
des. Muchnik aconseja asegurarse 
que tenga al menos 60 cm de pro- 
fundidad, para dejarespacio para el 
CPU con su correspondiente mo- 
nitor. Los que necesitan espacio pa- 
ra explayarse o hacer papeleo mien- 
tías trabajan en la PC deben consi- 


derar un escritorio de esquina para 
sumarle alas a cada lado. Las tapas 
en forma de U o L dan un efecto 
envolvente que permite ubicar to- 
do al alcance. Por último, la bande- 
ja para el teclado, que puede ajus- 
tarse debajo de la superficie de tra- 
bajo. Conviene que esté a 67,5 cm 
de altura del piso y que tenga espa- 
cio para acomodar el mouse. 

¿La silla? Muchnik propone sen- 
tarse en una silla del living o come- 
dor por ocho horas para apreciar 
las ventajas de una ergonómica. 
“Para mejor apoyo de la espalda, la 
altura de la silla y el respaldo de- 
ben ser ajustables. Si se trabaja por 
períodos prolongados frente a la 
PC, conviene subiro bajar el asien- 
to para cambiar el ángulo de la vis- 
ta y así aliviar la fatiga del cuello. 
Para eso, lo ideal son las sillas bas- 
culantes”, recomienda. 


Por último, es fundamental or- 


questar lugares de guardado. Para 
esto lo primero es considerar cuán 
seguido se van a utilizar los mate- 
siales. Los cajones y gavetas (siem- 
pre con rodamientos de acero para 
movimientos suaves) o las cajone- 
ras movibles debajo del escritorio 
son ideales para archivos de uso dia- 
rio. También es útil usar todo el es- 
pacio disponible dela pared para bi- 
bliotecas. Una tapa tipo península 
proyectándose desde éstas puede ha- 
cer las veces de un escritorio extra. 
Mientras quelos anaqueles standard 
con estantes ajustables permiten el 
guardado de todo tipo de ítern (li- 
bros, carpetas, videos, CDs). 


¡Que nosalte latérmica! 

Es fundamental asegurarse de te- 
nersuficiente energía y las salidas co- 
rrectas para el equipamiento. Para 
eso, Muchnik sugiere que computa- 
dores y faxes sean enchufados con 


protectores de sobrecarga que evitan 
Ahora, ¿qué 


Mantener- 


la electricidad nociv 
hacer con el cableado? 


los fuera de la vista y sobre todo del 
tránsito con cable-canales o, si es po- 
sible, aperturas especiales en las su- 
perficies de trabajo destinadas espe- 
cialmente a ellos”, detalla. 

¿La iluminación? Siempre con- 
viene que un tipo de luz general 
ilumine toda el área de trabajo y 
una lámpara de escritorio o spot 
especial debajo de un estante eli- 
mine las sombras de las luces de 
arriba. Los tratamientos de las 
ventanas son esenciales para tra- 
bajar con la PC. Las cortinas ti- 
po micropersianas son buenas 
aliadas para el eficiente manejo 
de la luz. Si no se puede contar 
con ellas, lo más práctico es ubi- 
car el monitor en un paño ciego 
de pared o aun ángulo de 90 gra- 
dos respecto de la ventana. m 


Para todos los bolsillos 


do el proyect 
firma John: 


line ES 


cm de ancho y 27 


cm de profundidad 


Dash (Arenales 1231, 4813- 
21 la posibilidad de iramplian- 


a una novedo- 
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da a la casa, se impo- 
Jn lugar aislado, insta- 
¡ladas, una buena silla, 
ares de guardado, fun- 
¡able el trabajo. 


le trabajo diferente. Mayor profun- 
lidad para el uso de computadoras 
r espacios más anchos para despa- 
ramar proyectos. ¿El lugar de tra- 
ajo necesita acomodar a más de 
ina persona? Si es así, vale pensar si 
jecesitará interactuar O si prefiere 
lividir las áreas para mayor privaci- 
lad. ¿Qué será necesario archivar o 
juardar? Los archivos de papel pue- 
len ser verticales u horizontales, 
cultos o abiertos. Pueden estar al 
Icance de la silla o ubicados en una 
ared si el acceso inmediato no es 
mportante”, detalla. 


Ahora, a equiparse 

Hay que identificar todos los 
equipos eléctricos a usar (compu- 
tadora, modem, impresoras, scan- 
ner, fax, teléfono), porque es in- 
dispensable para diseñar un espa- 
cio óptimo que disponga de to- 
mas eléctricas. El equipamiento 
primario computadora y teléfo- 
no— debe ir lo más cerca posible, 
ya que a menudo se usan en com- 
binación. Mientras que impreso- 
ras o faxes pueden alejarse en ac- 
cesorios o módulos rodantes. 

La superficie de trabajo. puede 
combinarse de muchas formas pa- 
ra cumplir con todas las necesida- 
des. Muchnik aconseja asegurarse 
que tenga al menos 60 cm de pro- 
fundidad, para dejar espacio para el 
CPU con su correspondiente mo- 
nitor. Los que necesitan espacio pa- 
ra explayarse o hacer papeleo mien- 
tías trabajan en la PC deben consi- 


bajo 


derar un escritorio de esquina para 
sumarle alas a cada lado. LaS tapas 
en forma de U o L dan un efecto 
envolvente que permite ubicar to- 
do al alcance. Por último, la bande- 
ja para el teclado, que puede ajus- 
tarse debajo de la superficie de tra- 
bajo. Conviene que esté a 67,5 cm 
de altura del piso y que tenga espa- 
cio para acomodar el mouse. 

¿La silla? Muchnik propone sen- 
tarse en una silla del living o come- 
dor por ocho horas para apreciar 
las ventajas de una ergonómica. 
“Para mejor apoyo de la espalda, la 
altura de la silla y el respaldo de- 
ben ser ajustables. Si se trabaja por 
períodos prolongados frente a la 
PC, convienesubiro bajar el asien- 
to para cambiar el ángulo de la vis- 
ta y así aliviar la fatiga del cuello. 
Para eso, lo ideal son las sillas bas- 
culantes”, recomienda. 

Por último, es fundamental or- 


questar lugares de guardado. Para 
esto lo primero es considerar cuán 
seguido se van a utilizar los mate- 
riales, Los cajones y gavetas (siem- 
pre con rodamientos de acero para 
movimientos suaves) o las cajone- 
ras movibles debajo del escritorio 
son ideales para archivos de uso día- 
rio. También es útil usar todo el es- 
pacio disponible de la pared para bi- 
bliotecas. Una tapa tipo península 
proyectándose desde éstas puede ha- 
cer las veces de un escritorio extra. 
Mientras quelos anaqueles standard 
con estantes ajustables permiten el 
guardado de todo tipo de ítem (li- 
bros, carpetas, videos, CDs). 


¡Que no salte latérmica! 

Es fundamental asegurarse de te- 
ner suficiente energía y las salidas co- 
rrectas para el equipamiento. Para 
eso, Muchnik sugiere que computa- 
dores y faxes sean enchufados con 


protectores de sobrecarga que evitan 
la electricidad nociva. Ahora, ¿qué 
hacer con el cableado? “Mantener- 
los fuera de la vista y sobre todo del 
tránsito con cable-canales o, sies po- 
sible, aperturas especiales en las su- 
perficies de trabajo destinadas espe- 
cialmente a ellos”, detalla. 

¿La iluminación? Siempre con- 
viene que un tipo de luz general 
ilumine toda el área de trabajo y 
una lámpara de escritorio o spot 
especial debajo de un estante eli- 
mine las sombras de las luces de 
arriba. Los tratamientos de las 
ventanas son esenciales para tra- 
bajar con la PC. Las cortinas ti- 
po micropersianas son buenas 
aliadas para el eficiente manejo 
de la luz. Si no se puede contar 
con ellas, lo más práctico es ubi- 
car el monitor en un paño ciego 
de pared o a un ángulo de 90 gra- 
dos respecto de la ventana. m 


Para todos los bolsillos 


Para los que pueden encargarlo a medida, en Dash (Arenales 12: 


585 
do el proyecto básico por etapas 


La firma Johnson Acero (fotos a la izquierda) también pre 


sa línea de muebles de oficina para el hogar. Escritorio 


4816-7170, dashO infovia.com.ar) ofrecen la posibilida 


,4813- 
eiramplian- 
senta una novedo- 


armarios con per- 


sianas, mesas auxiliares, cajoneras móviles y una gran cantidad de acceso- 


rios de última generación (Av. San Martín 58 


www.johnson-acero.com). 


Para bolsillos más acotados, Sitting Bull ofrece 


pino a precios mayoristas (silla plegable a $ 26, 


Villa Lynch, 47 


s utilitarios en madera de 


silla director a:S 47, mesa 


con patas tijera de 70 cm x 70 cm a $ 60 y biblioteca de 1,20 cm de alto x 60 
cm de ancho y 27 cm de profundidad a $ 60 4742-53 
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ARENA 


Muebles 
argentinos 

La fábrica de muebles Fontenla pre- 
para una exhibición de piezas es- 
peciales, “Arte Inmobiliario Argenti- 
no 2002”, que se realizará el jueves 
16 de mayo entre las 18 y las 22 en 
el Hotel Intercontinental. El centro 
de la muestra son cuatro muebles 
especialmente producidos para lus- 
trar la historia del mueble. Además, 
cuatro diseñadores argentinos fue- 
ron convocados para diseñar cada 
uno cuatro piezas, que serán exhi- 
bidas en ambientaciones de los pro- 
pios diseñadores. 


Palermo . 

en Colonia 

La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Palermo organizó un 
Seminario Proyectual en Colonia, 
Uruguay, con la participación de do- 
centes y alumnos de universidades 
de Chile, Uruguay y Córdoba. El en- 
cuentro fue el primero de un ciclo iti- 
nerante anual que se realizará en 
ciudades de laregión, dondelos pro- 
cesos urbanos desencadenados por 
laintegración se presentan como de- 
safíos académicos y oportunidades 
para los gobiemos locales. La diná- 
mica del seminario fue la de talleres 
de Proyecto Urbano. El producto de 
los trabajos fue expuesto y recogido 
en una publicación. 


Catálogos de 
iluminación 

La firma alemana ERCO publicó el 
mes pasado sutercer catálogo de lu- 
minarias, completando así su progra- 
ma de publicaciones “en forma más 
clara y fácil de manejar.” La empre- 
sa de luminotecnia tiene entonces un 
catálogo para luminarias de interio- 
res, otro para exteriores y un tercero 
para sistema de control, que siguen 
criterios lógicos y se estructuran pa- 
ra ayudar a realizar proyectos inte- 
grales. Los catálogos, editados en 
castellano y 12lenguas más, interac- 
túan con la oferta de la página de In- 
temet propia, www.erco.com. 
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CON NOMBRE PROPIO 


POR MATÍAS GIGLI 


a oficina de Jorge “Pancho” 

Liernur en el Instituto Di Tella 
es un taller de investigación, un pe- 
queño espacio ocupado por libros, 
revistas, documentos e ideas. Uno 
de los productos de este cubículo es 
el libro Arquitectura Argentina del 
siglo XX: la construcción de la mo- 
dernidad, auspiciado por el Fondo 
Nacional de las Artes. Es una obra 
peculiar, una narración de nuestra 
arquitectura del siglo que acaba de 
terminar absolutamente llena de 
idea y peculiaridades. 

Usarla palabra “narración” para de- 
finir este volumen de Liernur no es 
casual. Para el autor, “sinteriza la bús- 
queda de este libro: lograr una sensa- 
ción de totalidad que dé sentido al 
discurso”. Á este estar a contramano 


dela hiperespecialización ya típica en 
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todo lo que sea historia, se le agrega 
la vocación literaria del libro. “Este 
trabajo no tiene notas al pie”, señala 
el autor. “Laliteratura, a diferencia de 
la historia, no necesita notasal pie fal- 
seables. Este trabajo está dirigido a un 
público más amplio que el de los his- 
toriadores. Es un ensayo, más cerca- 
no alo literario.” Tal vez para marcar 
y remarcar esta posición, el libro tie- 
ne un esperable prólogo de un arqui- 
tecto, Francisco). Bullrich, y uno atí- 
pico en un volumen de arquitectura 
de la ensayista Beatriz Sarlo. 
Nacido como una colección de 
artículos “que de a poco empecé a 
tocar para poder vincular y achicar 
espacios”, el libro de Liernur defi- 
ne un “siglo largo” de 120 años y 
arranca con buen tino en 1880 con 
el título de “La tradición en jaque”. 
De ahí se pasa, en la segunda par- 
te, a “Un estilo moderno” y se aca- 
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Y en los demás Centros Médicos del pais. 


DECADAS: EN EL TREINTA, EL EDIFICIO KAVANAGH, DE SANCHEZ, LAGOS Y DE 
LA TORRE, EN LOS NOVENTA, LA SEDE DE NOVARTIS, DE ASLAN Y EZCURRA. 


Modernos y argentinos 


Jorge Liernur publicó una personal y muy narrativa historia de su oficio, “Arquitectura en la Argentina del siglo XX: La construcción 
de la modernidad”. Una obra inteligente que trasciende lugares comunes y se ancla en ideas originales y en búsquedas propias. 


ba con “Los días del diluvio”, que 
se cierra con un duro capítulo titu- 
lado “El imperio de la frivolidad”. 

“La gran tránsformación quesegui- 
remos a través del libro consiste en el 
pasaje del mundo urbano al mundo 
metropolitano”, explica Liernur de 
arranque. Este cambio no'es “mera- 
mente” arquitectónico sino cultural, 
el paso de un mundo “de valores re- 
lativamente permanente, con pro- 
fundos anclajes a lugares y tradicio- 
nes, y con sólidas redes de relaciones 
interpersonales intransferibles” a otro 
“de constelaciones de flujos, bienes, 
personas e ideas” en el que “los valo- 
res de larga duración tienden a ceder 


- su lugar a un inestable conjunto de 


enunciados equivalentes” cuyo “nú- 
cleo duro es el dinero”. Este proceso 
tiene como gran escenario las ciuda- 
des, y en especial a Buenos Aires. 

Para Liernur, la arquitectura ar- 
gentina es esencialmente moderna, 
y el autor no teme discutir de lleno 
con los que distinguen una arqui- 
tectura liberal y otra moderna que 
arranca apenas en 1930. Citando a 
Marshall Berman, Liernur ve “mo- 
dernismos”, explica sus roles y sim- 
boliza sus dominios en los hitos que 
van de la visita de Le Corbusier en 
1929 a la de Aldo Rossi en 1978. 
Deahíla división en tres partes sim- 
bólicas de la obra. 

Un edificio, el Kavanagh de Sán- 
chez, Lagos y De la Torre, aparece 
como un icono y, de hecho, es la pri- 
mera imagen del libro, en una foto 
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de época con un cielo extrañamente 
despejado y una fila de faetones des- 
capotables circulando en lo que hoy 
sería contramano. Para Liernur, este 
edificio es una “buena muestra de la 
ambigua relación entre modernismo 
y tradición” que caracteriza la déca- 
da del 30. Por un lado, “su masa se 
organiza de manera simétrica y, api- 
lada al modo clásico, cierra frontal- 
mente el espacio dela plaza San Mar- 
tín”. Pero porotro lado, “al estar con- 
formado a partir de la matriz trian- 
gular de su planta, el rascacielos ofre- 
ce su arista aguda hacia el. río, gene- 
rando una visión de escorzo de ex- 
traordinario dinamismo”. 

Es uno de cientos este volumen 
generosa y hábilmente ilustrado, 
que ilumina la búsqueda de livian- 
dad trascendente que algunos lo- 
graron en este siglo largo. m 


